… DATA 


@画面で見るマニュアル (Mac 日 S 版) 

HDCA-U シリーブ 


本製品を初めて 

肋すな客様へ 


本製品は FAT 32 で初期化済みです 

Mac OS 1 0.4.1 m 降の環境の場合はそのままお使いい 
ただけますただし 、 Mac OS 環境のみでご利用になる場 
合は 、 [Mac OS 拡張」から始まる名称のフオ ー7 ットで J 
パーテイシヨンで再初期化することをお奨めします。 


FAT 32 で保をできる1ファイルの最大 4 G 目までです 

1ファイルのサイズび 4 GB を超えるファイルを保ちする場合 
は 、 「Mac OS 拡張」から始まるファイルシステムで初期化す 
る必要びあります。な下[初期化する]を参照し、再初期化を 
おこなつで < ださい。 


使用上のご注意 •AV 機器に接続して録画したデータとパソコンのデータを共存させることはできません。 

•-度 AV 機器でお使いになった本製品をパソコンでお使いになる場合は、パソコンで初期化し直ず必要があります* 
が刀期化ち法につしのま、下記手順をご覧ください。朔期化を行うと、保存されたデータは消去されます） 


接続する 


本製品な夕 I の USB 機器をでさるだけ取り夕 I します 


初期化を巧ラ際、本製品な外に US 巨機器を接続しでいる場合は、誤消 
去を防ぐため極力外しでおくことを強くお奨めします。 

[1 パソコンの電源スイツチを ON にします。 

まだ本製品は接続しないでください。 

パソコンに接続します 

〇添付の AC アダプターを本製品背面の DC IN 端子と 
電源コンセントに接続しま丸 

@ US 己ケーブルを本製品の US 己ポートに接続しま丈 

© US 己ケースレをパソコンの US 己ポートに接続しまず^ 



Time Machine 機能画面が'表示された場合のごま意 


本製品をパソ〕ンに接続した際 、 Mac 〇紙仕様で 、 Time Machine 機能 
の画面び表示されることびあります[消去]をク IJ ックすると、本製品の 
フォ-マットが始まります誤つでデ-夕を消ましなし、ようご主意くださし、。 
XTime Machine 機能についでは、 Apple 巧ホームぺージをご確認ください。 


Tim# 


A 本製品を使用中に デー 
夕び消失した場合でち、 
ミ主意データの保証は一 のい 
たしかねます。 

巧障や巧一に備えで定期的に 
_バックアップをお取りください。 



ネリ期化する 



ネリ期化を巧ラとデータは消まされます 


大切なデータび保をされでいる場合は、必すバックアップを行って 
から初期化しでください。 


• 一度初期化をすれば、次回似降ご使用の際には 、 f 

• 初期化の必要はありません • 


一度初期化をすれば、次回必隆ご使用の際には、初期化は必要あり 
ません。接続しで、そのままお使いいただけます。 


1 メニユ-から[画一じ-ティリティ]の順に 

クリックします。 



A ディスクご-テ W 飛物クします。 
















































































ネリ巧化する(っブき) 


づ- 

^ 本製品を選択し、[パーテイシヨン]タブをクリックします。 

初期化の設定を巧い、[適用]または[パーテイシヨン]ボタンをクリックします。 



①本製品をクリック 

※上段の項目をクリック 
しで < ださい。 


⑤ノ \0—テイシヨンをクリック 

j ④任意で入力 

1 First Add "-をイシ ly ^fUUO tt ' 巧. 

lA 一 . ^ 


二— 


■ 叫化" ’ 


ぶ•: 


® [ボリュー厶のちす]を遷巧 



⑥フオーマットを選択 


M " 05たお 

{*です/ホ义宇モ|2田.ソ，卜ーナンヴ } 
Mac 05*1* 巧す/ホ S 宇を EW ) 


化 0 S 松6仇 
i-EKK [FAT] 


Mac OS のみでご使用いただく場合には 
「Mac OS 扳;張」から始まる名称のフォーマットで、 

1ノトテイシヨンで使用することをお奨めします 

「Mac OS 拡張」の場合 、 Mac OS のみでお使いいただけるようになり 
ます。 （ Windows では認識できません。）なおフオーマットの違いは、 
Apple 社ホー厶ぺージにでご確認ください。 


Mac OS X 10.5の場含 

Mac 0 SX 10.5の場合、 OS の仕様により HDD を フォーマットし よ 
ラとするとエラーび発生する場合びありまを Mac 0 S X 10.5で 
HDD を使用する際はな下の手順でフォー7ットしでください。 

① 本製品を選択します。 

② [パーテイショソタブをク IJ ックします。 

③ [ボリュー厶のち前で [1 パーテイショ： >] を選択しまを 

④ [オプション]ボタンをクリックしまを 

⑥ liGUID パーテイションテーフル]を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑥ [名前]は任意で入力します。 

⑦ 口才ーマット]を選択します。 

⑨[適用]ボタンをクリックします。 


Mac OS X で データをコピー する際のま意 

Mac OS X でデータを〕ピーする際、〕ピー元と〕ピー先の八ードデ 
イスクのフォー7ットび異なると、エラーび発生する場合びあります。 
その場合は、ファイル名(文さや文さ数)を変えでください。 

Mac OS 10.4.1 必降と Windows パソコンで 
併用される場含のごミ主意 

FAT 32 フォ ー 7ットを行ラ事で巧用することびできます 
XFAT 32 フォ -7 ットでご使用いただける1ファイ最大サイズは 4 G 目までです 
XFAT 32 フォーマットの場合、 Mac 環境でマウントする場合に時間びか 
かることびあります。 

XFAT 32 フォ ー7 ットを行う場合は、 Windows 環境で初期化しでください。 
初期化手順は、画面で見る7ニュアルをご覧ください。 

http :// www . iodata . jp / support / product / hdca - u / 
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[パーテイシヨン]ボタンをクリックします。 


’初期化び始まります。 


初期化後、似下の画面が'表示される場合が'あります 


ちレ 


デイ A 夕じ — テイシ a ツ f ホ巧しをす 


( >中ソセ化うたバーティシ9ッ， 


ク、 J ツク 


[続ける]ボタンをクリックします。 
この画面は、表示されでからしばら 
く経つと消えでしまいます。 

本製品びパソコンに認識されなくな 
つた場合は、ノ vy コンに接続しでい 
る US 巨クーフルを一度抜さ差ししで 
ください。 


の 


A た 7 卜し hrf A さに Ut HKDSiC で 
ないザけ： I—& ザ ■lit てい If. RAgft な 
リ a — ム SM f ホヒ化タリ > ク I* g 
> 肯 > 卜 t 化 f ィ a 夕 TlWtIi け 6 じ Al 
け A 、 タツブタレ * T- 


クリック 


[5 


画面左上の [ ft ] をクリックし、画面を閉じます。 


W 上で初期化が完了しました。本製品にデータを書き込むことが巧能です。 


- 2 - 



























































































































甚本お作%貸ぇ 


接続手順を覚をぶラ 

[1 ノ V ノコンの電源スイツチを ON にします。 

まだ本製品は接続しないでください。 

パソコンに接続します 

〇添付の AC アダプターを本製品背面の DC IN 端子と 
電源コンセントに接続しまず> 

@ US 己ケーブルを本製品の US 己ポートに接続しまず^ 
© US 己ケープルをパソコンの US 己ポートに接続しま丸 



[〇アイコンの追如を確認します。 


ち記のよラにノ\ー ドディスクのア 
イコンび増えでいれば本製品を使 
スきずす 

本製品の名称は初期化時に任意で 
入力したちのになります。 




取0がし手順を覚をよラ 


Xここではパソ]ン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。 


[1 本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。 

本製品の名称はフォー7ット時に設定したちのになります。 



ファイルメニューからの取り外し手順 

[ファイル]メニューより[" XXX "を 
取り出す]をクリックした後、取り 
外すことちでさます。 

X [ XXX ]には初期化時に設定した 
本製品の名称び入ります， 


が 巧16 ウむドウ 



本製品を取り外します。 



ク-蔡賴総 


ヶーブルを抜くときは、ヶーブル部分 
を引っ張らす、コネクターを持って抜 
いでください。 


こんなとさには P 


[• 本製品のアイコンびなし、 

必下の点をご確認ください。 

- USB クーブルの接続を確認 

-接続する USB ポートを変えでみでください。ノ\ブに接続しでいる場合は、パソコンの US 巨ポートに直接、接続しなおしでください。 

\_ i 「取り外しできません J のメツ它ージび表示された場合 

使用しでいるソフトウェアを全で終3しでから、取り外しを行って下さい。 

それでち同じメッじージび表示された場合は、パソコンの電源を切つでから本製品を取り外しでください。 
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デー タを〕 ピー しでみよう 


A 


本製品を使用中にデータび'消失した場合でち、 
データの保証は一のいたしかねます。 

注意が障や巧一に備えで定期的にバックアップをお取りください。 


1 

Q 

r X データの保を場所を開きます。 

1〇データをドラツヴ&ド□ツプしでコピーします。 



データの保を場所が'不明な場台 

ご使用のソフトメーカー様にデータの 
保管場所等についでご確認ください。 


本製品（データのコピー巧）を開きます。 

本製品のアイコンをダブルクリックして開き、本製品内の 


データのコピー先フォルダを開きます。 



手順 1 と手順 2 で開いたウインドウを画面上で並べ、 
[Option] キーを押しながらコピーしたいデータをドラツ 
グ&ド□ップします。 


A 


[ Option ] キーを巧しなびら 
ドラッグ&ド□ップ 

たり 



コピー 先に同じ名前のデータびある場台(上書き コピーす る場合） 

コピー先に同じ名前のデータびある場合、ウインドウび表示され、動作を 
選択します。 


複数のデータを選択したい場合 

のに hift ] キーを巧しなびらデータを順にクリックしで選択します。 
② [ Option ] キーを巧しなびら、ドラッグ&ド□ップで〕ピーします。 



使用上のご注意 


•スタ;/バイ、休止、スリーブサスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場含びあります。 

•本製品にソフトウェアをインストールしないでください。 0 S 起動時に実行されるプ□グラ厶び見つからなくなる等の理由により、ソフト 
ウェア(ワープ□ソフト、グームソフトなど)び正常に利用できない場含びあります。 

•他に USB 機器びある場含、本製品の転送速度が'遅くなることが'あります。 

•本製品を USBA ブに接続しでご利用いただけない場含びあります。その場台はパソ〕ンの US 巨ポートに直接接続しでください。 

鲁 AV 機器でご使用済みの場合のごを意 

• AV 機器で録画した蚕組とパソコンのデータを共存させることはできません。 

•-度 AV 機器でお使いになった本製品をパソコンでお使いになる場合は、パソコンで初期化し直す必要があります 
が刀期化ち法につしのま、【初期化ずる】をご覧ください。脚期化を行うと、保存されたデータは消去されまず。） 


デジタルライフの黃をおばる 

II アイ巧一ぞ 一5 機器 

本社サポートセンター：干 920-8 日 13 石川県金沢市が田町 2T 目 84 番地 2010.11 .17 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ 

Copyright © 2010卜〇 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 
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